جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى CB‏ نا اا 

المدرسة: ثانوية ابي غريب للبنات 

الفرع : إحيائي الدور الأول 
Ea TET‏ 0 
| 2 | 102042111002 _| اصايل عبد الكريم اسماعيل محسن __ | 85 | 66 | 75 | 62 | 33 | 77 | | معيد | 0 | 0 
| 3 | 102042111003 |الهام محمود عويدلافي | صفر | 36 | صفر | م | م | 54 | | معيد |[ 0 | 0 
اا 2 ”2 مس 31 97 01 7 اكز الاك 5ق 90 رك لاك ان 1 ال 0 
| 5 | 102042111005 _| ايناس محمد جدوع علي | 88 | 86 | 50 | 91 | 71 | 91 | | نجج | 477 | 79.50 
235 7 كك ا 2 22 1 5 315 5 لكك 55 ك2 0 
_ 7_| 102042111002 | ايحن احمد لي 94| 94 | 190 | 95 | 89 | 90 |__| نع | 560 _ 93.3 
| 8 | 102042111009 | بيداء محمود خضر محمدرحيم | |[ 70 | 86 | 75 | 82 | 72 | 92 | | تاجح | 477 | 79.50 
| 9 | 102042111010 | تبارك وائل عباس فرحان | 93 | 91 | 100 | 95 | 94 | 100 | | تاجح | 573 | 95.50 
| 10 | 102042111011 | تبارك وليد محمد سلمان | 33 | 30 | م | 22 | خمس | 50 | | معيد | 0 | 0 
| 11 | 102042111012 |تقى عبد الرزاق غثيث سوعان||_ |[ 78 | 79 | 81 | 50 | 53 | 77 | | نجع | 418 | 69.67 
| 12 | 102042111013 إجميله محمد عبيدكريم | صفر | 73 | صفر |[ م | م | 50 | | معيد | 0 | 0 
| 13 | 102042111014 |جنان نيل خيل محمود | 50 | 50 | 816 | 50 | م | 26 | | ميد | 0 | 0 
| 14 | 102042111015 |حنين سرهيد حمادي تركي | 55 | 53 | 22 | 62 | 35 | 56 | | ميد | 0 | 0 
15 ]| 102042111017 _| حوراء رحمن علي محمود || 65 | 63 | 72 | 66 | 64 | 52 | | نجج | 382 | 63.67 
| 16 | 102042111018 إرذىطهيسين محمود | 76 | 59 | 72 | 84 | 50 | م | | معد | 0 | 0 
| 17 | 102042111019 | رحمه صفاء جميل صالخ | 63 | 66 | 62 | 52 | 40 | 82 | | معيد | 0 | 0 
18 ]| 102042111020 |رسلشهر محمود ميلف <١‏ | 62 | 54 | 68 | 28 | 42 | 55 | | معد | 60 | 0 
اح ل IT IT IC IT‏ ا ل ل ير 0 
| 2 | 102042111022 |رنامحمود خضر عبد | 54 | 72 | 56 | 73 | 54 | 78 | | نجج | 387 | 64.50 
TT OFT‏ 2 2 ا E SE THESE HE NE AE TE IE‏ 52 
| 22 | 102042111024 | ريهام رسول محمداحمد | 41 | 56 | %14 | 41 | %7 | 50 | | مع | 0 | 0 
| 23 | 102042111025 _| زبيده احمد سعيدحسين | 58 | 41 | 50 | 50 | 52 | 50 | | ممعيد | 0 | 0 
ا 2 IT IT IAT ITE IR TT‏ لوز اك ERT‏ 0 
5 | 102042111027 | زهراء حسن علي طاهر صفر 9 | صفر | 38 37 20 معيد 0 











جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





| قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

تسو ود رمز المدر 111 رقم من 2 إلى 3 
المدرسة: ثانوية ابي غريب للبنات 

الذ : إحيائ ٤‏ 

لفرع: إحيائي الدور ٣‏ 209 





EEE E EERE EEE 
| 69 | زينب احمد شاكر محمود _____| 91 | 91 | صفر | صفر‎ |_ 102042111029 | 27 | 
| 61 | 74 | إسارهعياس مططعيد 2 | 57 | 54 | صقر‎ 102042111030 | 28 
| 32 | 41 | 61 | 59 | 70 |___ ساره محمدمحمودطه‎ | 102042111031 | 29 | 
_ 83_84 |89 |89 | 598 | سج عفان اشم جاسم ا‎ |_ 102042111032 | 30 
| صفر‎ | 


O | م‎ | 25 | 74| T5 ee سسراصين‎ 102042111035 2 

| 33 | 102042111036 | سمرقند فالج حسن ار | 59 | 55 | 38 | 36 | 50 _ 

| 34 | 102042111037 إسناءسعدرميض عيش > | 62 | 85 | م | 41 | 31 | 38 | 
35 ]| _102042111038_| شهد احمد جبارحسين |1000 | 97 | 96 | 99 | 99 | 98 | 95 | 
| 36 | 102042111039 | شه محمد جبار سين | 66 | 82 | 65 | 50 | 51 | 61 _ 5 | 62.50 
Te |e ot | oa | o1 | na | 102011100‏ 74| تع | as‏ 80.83 
| 38 | 102042111041_| شيماءهرطعبد علي | 75 | 566 | 85 | 50 | 59 | 65 | | نجع | 390 | 65 

| 39 | 102042111042 | ضحى صافي ياسين خليل |1 |[ 64 | 72 | 53 | 62 | 54 | 50 | | ناجج | 355 | 59.17 
| 40 | 102042111043 | عائشه مصطفى محمود جاسم_|_ | 71 | 71 | 85 | 53 | 50 | 69 | | نجع | 399 | 66.50 
41 | 102042111044 _| عائشه مهدي محمد صالح احمد__ | 83_ | 83 | 88 | م | 95 | صفر |[ | | معيد |[ 0 | 0 
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0 
0 
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| 2 | 102042111045 |قطمهعني هادي راشي 2 | 50 | 52 | 41 | 58 | 37 |31 | | معد | 0 | 0 
42 | 102042111046 | قاطمه محمود عبد لله عبد | 55 | 73 | 68 | 63 | 83 | 70 |__| تاجج | 412 | 68.67 
44 | 102042111047 | كوش حمزهمصمد حسين 0 | 935 | 98 | 92 | 92 | 97 | 99 | | تج | 571 | 95.17 
| 5 | 102042111048 كوش ع مصداحمد 0 | 58 | 59 | م | م |3413| | معد | 6 | 0 
46١‏ | 102042111049 اليناصين جر براهم 00 | 75 | 89 | 77 | 66 | 94 | 95 | | تج | 496 | 82.67 
10200211195041 | ستومصدسعوعة | 60 |62 | صف | صتر | م | 25 | | سد | ٠6‏ | 0 
481 | 102042111051 _|ملاكمصدنصيف جسم | 94 | 1060 | 99 | 98 | 99 | 87 | | تج | 577 | 96.17 
ف4] 10204201052 | شع حدصدسي ‏ | 95 | 85 | 6 | 4 | 52 | 36 | إن | 496 | اك 
50 102042111053 مها اسماعيل محمد جاسم 99 92 100 97 99 100 587 97.83 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 





مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 111 رقم الصفحة من 3 إلى 3 
المدرسة : ثانوية ابي غريب للبنات 
الدور الأول 09 M4A‏ 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 
المديرية : الكرخ الأولى 
الفرع : إحيائي 












_ 102042111054 _| ميسون فرحان احمد فليج ______| 76 | 82 | 89 | صفر | 94 | صفر | | معيد |[ 0_ 
تت ا ا ا ا 2 a‏ 72.33 
53 | 102042111056 | نجاة احمد مزعل حمادي_ | 39 | 62 | 65 | 50 | 29 | 39 | 
| 54 | 102042111057 إنغم على عيسى فرج | 65 | 85 | 69 | 78 | 71 _ 
| 55 |_102042111058 | نهى خليل ابراهيم جاسم__00_ | 79_ | 88 | صفر | 72 | 83 | 
ا 0 77 ENE SE RRR OE‏ 
| 57 | 102042111060 _| نور سلام ابراهيم خلف______| صفر | صفر | صفر | م | صفر | 
| 56 | 102042111061 |هى صالج مزعل هدي | 68 | 75 | 67 | 698 | 54 | 46 | 
59 | 102042111062 |هدى عباس حاتم‌تايه | 65 | 85 | 77 | 60 | 59 | 59 _ 
60 ]| 102042111064 | وجدان هيثم خميس حميد ____| صفر | 81 | صفر | م | م | صفر | 
61 | 102042111065 _| ولاء مجيد حميد عبداله 10 | م | م | 100 | 96 | 97 | 98 | 
62 | 102042111066 | يقين ستار جبار سرحان 00 | صفر | 76 | م | 61 | م | 90 | 
| 63 | 102042111067 | يقين وادي ابراهيم ظاهر 110 | 50 | 33 | 32 | 38 | 33 | 29 _ 

| اتون 
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عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


